122 Sattelstützen seat posts 
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2» 


PM 1000 


PM 1000 AD 


Am 


Feder-Sattelstützen 


PM 1000 / PM 1000 AD 

PM 1000 

Material: 6061-T6 Alu, geschmiedet 
Länge: 350 mm 

Federung: Stahlfeder/EPDM-Elastomer 


einstellbare Vorspannung 


Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg 

Federweg: 40 mm 

Gewicht: 580 9 

#300 72401 025,6 mm 

#300 72501 625,8 mm 

#300 72601 026,0 mm 

#300 72701 © 26,2 mm 

PM 1000 AD 

Material: 6061-T6 Alu, geschmiedet 

Länge: 350 mm 

Federung: Stahlfeder/EPDM-Elastomer 
einstellbare Vorspannung 

Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg 

Federweg: 40 mm 

Einstellung: Sattelneigung +24° bis -6° 

Gewicht: 480. 9 

#300 75401 025,6 mm 

#300 75501 625,8 mm 

#300 75701 026,2 mm 

#300 96501 027,2 mm VE = 20 Stück 

Sattelsützen-Adapter 

Seat Post Adapter 


Zum Erweitern von © 25,4 mm auf... 
To extend from ® 25.4 mm to... 


#300 72800 ... ® 26,4 mm 
#300 72900  ... ® 26,6 mm 
#300 73000 ... ® 26,8 mm 
#300 73300  ... ® 27,8 mm 
#300 73500  ... ® 28,8 mm 
#300 73700  ... ® 29,4 mm 
#300 73800  ... ® 29,6 mm 
#300 74300 ... ® 30,8 mm 
#300 74500  ... ® 31,2 mm 
#300 74600 ... ® 31,4 mm 
# 300 748 00 .. 0 31,8 mm 
Sattelkloben 
Ausführung: mit Stützensicherung 


passend fü:  Rundgestelle 
# 11141900 schwarz 
#111433 00 CP 

VE = 10/200 Stück 


Suspension Seat Post PM 1000 / PM 1000 AD 


PM 1000 
Material: 
Length: 
Suspension: 


Max. load: 
Spring travel: 
Weight: 


# 300 724 01 
# 300 725 01 
# 300 726 01 
# 300 727 01 


PM 1000 AD 
Material: 
Length: 
Suspension: 


Max. load: 
Spring travel: 
Adjustment: 
Weight: 


# 300 754 01 
# 300 755 01 
# 300 757 01 
# 300 965 01 


6061-T6 alu, forged 

350 mm 

steel spring/EPDM-Elastomer 
pretension adjustable 

max. weight: 100 kg 

40 mm 

5809 


0 25,6 mm 
0 25,8 mm 
® 26,0 mm 
® 26,2 mm 


6061-16 alu, forged 

350 mm 

steel spring/EPDM-Elastomer 
pretension adjustable 

max. weight: 100 kg 

40 mm 

saddle down-grade +24° to -6° 
480 9 


0 25,6 mm 
0 25,8 mm 
© 26,2 mm 


027,2mm Unit = 20 pieces 


Zum Erweitern von ® 27,2 mm auf... 
To extend from ® 27.2 mm to... 


# 300 909 00 
# 300 910 00 
# 300 911 00 
# 300 912 00 
# 300 913 00 
# 300 914 00 
# 300 915 00 
# 300 916 00 
# 300 918 00 
# 300 919 00 
# 300 920 00 
# 300 921 00 
# 300 923 00 


VE = 10 Stück 


... 8 28,6 mm 
... Ö 28,8 mm 
... 8 29,0 mm 
... 8 29,4 mm 
... 8 29,6 mm 
... 8 29,8 mm 
... 8 30,0 mm 
... 8 30,2 mm 
... 8 30,8 mm 
... 8 31,0 mm 
... 8 31,2 mm 
... 8 31,4 mm 
.. 0 31,8 mm 


Unit = 10 pieces 


Saddle Clamp 


Version: 
suitable for: 


# 111 419 00 
# 111 433 00 


with seat post protection 
round racks 


black 
cp 


Unit = 10/200 pieces 
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